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UNIVERSAL SERIAL BUS 


お使いになる前に 

お使いになる前に、次の内容をご確認<ださい。 



UVC WEB カゾラ 

UCAM-C0220FB シ U ■ズ 
ユーザーズマニユアル 



このたびは 、 UVC Web カメラ" UCAM - C 0220 FB " シ U - ズをお買い上げいただき誠に 
ありびとラございます。 

このマニュアルでは" UCAM - C 0220 FB " シ U - ズの操作ち法と安全にお取り扱いいただ 
くためのま意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。 

また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。 

※このマニュアルでは一部の表記を除いて" UCAM - C 0220 F 目"シリーズを「本製品」と表 
記しています。 


- Windows および Windows □コ'は、マイク□ソフトの企業グループの商標です。 

• Mac および Mac □ゴは、合衆国およびその他の国々で登録されているアップル社の商標です。 

- " Playstation " は株式会社ソニー-コンピュータエンターテインメントの登録商標です。また、 
" XMB " は ソニー 株式会社および株式会社 ソニー- コンピュータエンタテインメントの商標です。 
• Skype の名称、これに関連する商標と□ゴ、および巧」□ゴは、 Skype の商標です。 

• その他本マニュアルに記載されている会社名 • 製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。 


J 取り付け上のま意 

•已 V 、已 00 mA の供給電力び得られる US 目ポートに接続してく 
ださい。 

-ご使用のノートパソコン、ディスプレイの構造によっては、本製 
品を台座で固定でさない場合びあります。特に、取り付け部の厚 
みび4目 mm を超えるディスプレイには取り付けできません。 

-台座にて固定でさない場合は、平らな面に設置してください。 

-取り付け時は、ケーブルを張らないよラに長さに余裕を持って 
設置してください。ケーブルを張ったまま取り付けると、ケー 
ブルび引さずられて本製品び落下し、本製品および周辺の機器 
び破損する恐れびあります。 

- Web カメラの方向を変える場合は、必ず台座部分を手で押さえた 
まま動かして<ださい。無理に動かすと設置場所からがれて本製 
品び落下し、本製品および周辺の機器び破損する恐れびあります。 

-凹凸びある場所や斜めになっている場所に Web カメラを取り付 
けないで<ださい。不安定な場所に取り付けると本製品び落下 
し、本製品および周辺の機器び破損する恐れびあります。 

- Web カメラを固定するとさは、柔らかい物や構造的に弱い部分 
に取り付けないで<ださい。不安定な場所に取り付けると本製品 
び落下し、本製品および周辺の機器び破損する恐れびあります。 

J ご巧用上のを意 

- Web カメラのレンズは指で触れないでください。ホコ U び付着 
した場合などは市販のレンズブ□アなどで取り除いて<ださい。 

-お使いのメッセンジャーソフトの仕様によって、 VGA サイズじ!、 
上でのビデオチャットび行えない場合びあります。 

-お使いのインターネット接続環境によっては、各ソフトウェア 
びご利用いただけない場合びあります。 

•八ードウェアの処理性能によっては、音声品質、動画処理など 
で十分な性能び得られない場合びあります。 

-本製品の特性上、お使いのパソコンの環境によっては、スタン 
バイや休止状態またはス U —プ状態に入ると製品を認識しなく 
なることびあります。ご使用の際には、スタンバイや休止状態 
またはス U —プ状態になるような設定は解除してください。 

-本製品び認識されな<なった場合は、本製品を一旦パソコンか 
ら取りがして、再度接続し直してください。 

- Web カメラ利用時にはパソコンを省電力状態にしないでくださ 
し、省電力状態にするときは Web カメラを利用しているアプリ 
ケーシヨンをあらかじめ終了してください。 

-本製品は曰本国内専用です。曰本国外でのご使用は保証および 
ヴポートサービスの対象外となります。 

※本製品は US 目 2.0 専用です。 USB 1.1 インターフェースには 
対応いたしません。 


安をにお®いいただ<ために 


■絵表おの意味 


ZL 警告 

この表示の注意事項を守らないと、火災-感電などによる死 t や大けびなど 
人身事故の原因になります。 

A \ ま意 

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけびをした0、 
他の機器に損害を与えたりすることびあります。 


(\)「してはいけない」ことを示します。 

〇「しなければならないこと」を示します。 

けびや故障、火災などを防ぐために、ここで説明しているを意事項を必ずお読み < ださい。 


水警告 


〇 本製品に水や金属片などの異物び入ったとさは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコン 
_から取り外してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。_ 

〇 本製品び発熱している、煙びでている、異臭びしているなどの異常びあるとさは、すぐに 
使用を中止し、パソコンをシャットダウンさせ、义傷しないよラに発熱していないことを 
十分確認した後で、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げ 
の販売店またはエレコム総合インフォメーシヨンセンターまでご連絡ください。そのまま 
_使用すると、火災や感電の原因になります。_ 

Q 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。 

万一、本製品び破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外して 
ください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーシヨンセン 
夕— ホで ご: 堇ホタくドク■し、 

破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。 



本製品の分解や改造、修理などを行なわないでください。火災や感電、故障の原因になり 
ます。 

また、故障時の保証対象外となります。 


Q 本製品を火中に投入しないで<ださい。 
破裂により火災やけびの原因になります。 


Q コネクタはめれた手で抜を差ししないでください。また、加工したり、無理に巧げたりし 
ないで < ださい。 

乂災や感電の原因になります。 


A 注意 


Q 本製品を次のよラなところには置かないでください。 
•曰のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、 
暖房器具の周辺など高温になるところ 
•多湿なところ、結露をおこすところ 
•平坦でないところ、振動び発生するところ 
•マグネットの近<などの磁場び発生するところ 
•ほこりのをいところ 


〇 本製品は防水構造ではありません。水などの液体びかからないところで使用または保存し 
てください。 

雨、水しぶさ、ジュース、コーヒー、蒸気、汗などち故障の原因となります。 


J パッケージ内容の確認 

本製品のパッケージには次のちのび入っています。作業を始める 
前に、すべてび揃っているかを確認してください。なお、捆包に 
は万全を期しておりますび、万一不足品、破損品などびありまし 
たら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメー 
シヨンセンターまでご連絡ください。 


• Web カメラ本体 .] 個 

LED カメラレンズ 



•多言語版マニュアル(英語、スペイン語、ポルトガル語、 

簡体中文、繁体中文、韓国語) .] 部 


ごほ用の手順 


Stepi カメラを設置する f Step 2 カメラを接続する 


Web カメラを設置し、角度を上下左ちに調整します。 
※ディスプレイの上びおすすめです。 

ノートパソコンなどの薄いディスプレイに取り付ける場合 



デスクトップパソコンなどの厚いデイスプレイに取り付ける場合 



平5な台やテーブルの上に置く場合 



I パソコンの USB ポートに、 Web カメラの USB コネクタを 
差し込みます。 



嗎パソコンの電源び ON のとさでち抜を差しでさます。 

蹈 USB コネクタの上下ち向を間違えないよラに、正しく 
接続してください。 

2. ドライバが自動的にインストールされます。 

これで Web カメラび使用でさるようになりました。 

クビデオチャットをおこなラには、チャットソフトのインス I -一 
ルび必要です。 

まだインストールしていない場合、 Skype などのチャットソ 
フトをインス I ールしてください。 

觸 Skype のインス! -- ルプ□グラムのダウン□-ド、イン 
ストールち法や使いちについては、に xcite & Skype 」 の 
web サイトをご覧ください。 

Excite & Skype オフィシャルサイト 


http://skype.excite.co.Jp/ 


ご動画や写真の撮影、編集、 Youtube 投稿には、弊社 Web ヴ 
イトから無料でダウン□-ドできる「エレコム WebCam アシ 
スタント」を使用します。 

こ戸「エレコム WebCam アシスタントで動画を撮影して編 
集する」（裏面） 


各種チヤツトソフトでカゾラと音声の設定をずる 



Skype for Windows で ffi 用ずる 


7 . パソコンに Web カメラが接続されていることを確認して、 
Skype を起動します。 


2 - 


3 . 


4 , 


メニューから r ツール」 一 r 設 
定」をクリックします。 


r ビデオ設定」タブをクリッ 
クします。 


複数のカメラを接続して 
いる場合は、 rweb カメ 
ラを選択」をクリックして、 
「 UCAM - C 0 220 F 」 を選択 
します。 （ Windows ® XP の 
場合は rusB ビデオデバイ 
ス」を選択します。） 



カメラの映像び表示されたら、正し<動作しています。 


頓カメラの画質を調整するには、 「 Web カメラ設定」をク 
1」ックします。 

5 . 「オーディオ設定」タブをク 
リックします。 


反使用する音声デバイスを選 
択します。 Web カメラ内 
蔵マイクを使用する場合は、 
「マイク ( UCAM - C 0 220 F )」 
を選択します。 



これで本製品を Skype で使用でをます。 


その他のチヤツトソフトをご使用の場合、各ソフトのマニュアル 
をご確認 < ださい。 


[ i じ hat (Macintosh 標準搭載) で ffi 用する 


7 . Web カメラが Macintosh に接続されていることを確認し 
ます。 


ぶ 


ぶ 


r アプリケーシヨン」フオルダ内の nchatl をダブ 
ルクリックします。 

nchat」 び起動します。 


巧 

iChat 


r ビデオ」メこューか引ビデ 
オプレビュー」を選択しま 
す。 



4 . \ ちち設定...つ をクリックします。 

環境設定画面び表示されます。 


5 , カメラの項目で rUCAM - 
C 0 220 F 」 を選択します。 

竭映像び、鏡に反射した 
よラに左ち反転して表 
示されますび、これは 
nChat 」 の仕様であり故 
障ではありません。実 
際のチヤツトでは、反 
転されずに相手に送ら 
れます。 


トディォ 

0 一 しげ -. I 







氏 使用する音声デバイスを選 
択します。 Web カメラ内 
蔵マイクを使用する場合は、 
マイクの項目で rucAM - 
C 0 220 F 」 を選択します。 

ス左上の 6 をクリックして、 
環境設定を終了させます。 



8. プレビュー画面に本製品のカメラの画像が表示されます。 


これで本製品をに hat で使用できます。 


その他のチヤツトソフトをご使用の場合、各ソフトのマニュアル 
をご確認 < ださい。 


Step 3 7イクやイヤホンを接続ずる 


お手持ちのイヤホンマイクをパソコンに接続して、チャットソ 
フトで自分の声を相手に送ったり、送られてさた相手の声を聞 
<ことびでさます。 

J マイク(別売)の接続 

イヤホンマイクのマイクプラグ 
をパソコンのマイク入力端テに 
差し込みます。 


嗎お手持ちのマイクを使用せずに本製品の内蔵マイクを使用す 
ることわでさます。 

お使いのソフトウてアで使用するマイクを切り替える必要び 
あります。 

「各種チヤツトソフトでカメラと音声の設定をする」 
(表面） 

J イヤホン(別売)の接続 

イヤホンマイクのイヤホンプラ 
グをパソコンのイヤホン出力端 
テに差し込みます。 


sJBluetooth へツドセツト(別売)の接続 

Bluetooth へツドセツトをパソコン 
に接続して、使用することわでさます。 

Bluetooth へツ ド セツ トの ペア U 
ング方法等は、接続先機器、および 
目 luetooth へツ ド セツ トの マニユア 
ルをご参照 < ださい。 


竭目 luetooth へツドセツトをチヤツトソフトで使用する場合、 
お使いのチヤツトソフトで使用するマイクを切り替える必要 
びあります。 

「各種チヤツトソフトでカメラと音声の設定をする」 
(表面） 





PlayStation ®3 で使用ずる 


Web カメラの映像び正しく映るかを確認します。 


7 . Web カメラが Playstation ®] に接続されていることを確 
認します。 


2 . " XMB " のホームメニューか 
ら[設定] 一 [周辺機器設定] 
一 [カメラ機器設定]を選択 
します。 

カメラからの映像び表示さ 
れます。 


3 . Web カメラか5の映像が表 
示されれば、 Web カメラは 
認識されています。 


ん [設定]-[周辺機器設定]-[音 
声機器設定]を選択します。 


5 . Web カメラ内蔵マイクを使 
用する場合は、入力機器の 
項目で、 「 UCAM - C 0 220 F 」 
を選択します。 



Web カメラが正しく動作していることを確認できました。 






























































































































エレコム WebCam アシスタントで動画を撮露して、編集ずる | 


「エレコム WebCam アシスタント」は、 Web カメラをより有効に利 
用することびでさるソフトウエアです。 


エレコム WebCam アシスタントででまること 

J 動画撮影-写真撮影 

ブ□グなどに投稿する動画や写真を撮影することびでさます。撮影し 
た動画や写真はパソコンへ直接保存されますので、操作しやすいパソ 
コンでブ□グを編集しなびら、動画や写真を簡単に撮影し、利用する 
ことびでさます。 

J 簡易編集機能 

タイトル挿入、簡易卜 U ミング、字幕挿入、目 GM 挿入などの簡易編 
集機能を搭載しており、動画編集ソフトを別途用意することなく、誰 
でも簡単に編集を行うことびでさます。 

Youtube 投稿 

編集した動画を、 Youtube に簡単にお稿することびできます。 


エレコム WebCam アシスタントを入手する 

「エレ〕ム WebCam アシスタンりを入手するには下記の弊社 Web 
サイトにアクセスし、インストールプ□グラムをダウン□ー ドしてく 
ださい。 

http://www.elecom.co.jp/support/download/ 

peripheral/pccamera/assistant/index.html 


エレコム WebCam アシスタントをインストールずる 


インストールする前に*** 

• Web カメラをパソコンに接続して、使用可能な状態にしてお 
いて < ださい。 

•管理ち権限を持つユーザーアカウントで□グオンして < ださい。 
•すべての Windows ® プ□グラム(アプリケーシヨンソフト）を 
終了することを推奨します。 


※じ(降のインストールプ□グラムの画面は 0 S によって異なります 
び、手順は同じです。 


I ダウン□-ドした 「ElcWebCamUtlDLxxx (. exe)J 
をダブルクリックします。 

※ノ くージヨンによりフアイル名称び異なる場合びあ 
ります。 




Web カメラをパソコンに接続して、使用可能な状態になつ 
ていることを確認してください。 

Web カメラび使用できる状態でないとプ□グラムのダウン 
□ー ドはでさません。 


4保存先を指定して 
厂 巧な s ; 1 をクリックしま 
す。 

インス I -ールプ□グラムの 
ダウン□ー ドを開始します。 



^ I 保を先はデスクトップをおすすめします。 


ス I /おへ妙> ! をクリックし 
ます。 


8- I /たへ化)> 1 をクリックし 
ます。 


9 . L インストル I をクリックしま 
す。 

インス I -ールを開始します。 


7 口■インストールが終了 

したら、 r 完了 I 
をクリックします。 



これでエレコム WebCam アシスタントのインス I ルは完了です。 


エレコム WebCam アシスタントを起動する 

7 . デスクトップに作成された r エレコム WebCam ア 

エレコム 

ZVebCam アシス 


デスクトップに作成された r エレコム WebCam ア 
シスタント」アイコンをダブルクリックします。 
または、[スタート]-[すべてのプ□グラム]-[エ 
レコム] 一 [ WebCam アシスタント] 一 [WebCam 
アシスタント]をクリックします。 


% 


ノ くソコンに Web カメラび接続されていないと次のメッセー 
ジび表示されます。 


エレコム WebCam アシスタント 

: H 

^ デバィな臟され 

ていない力\巧に巧巧されている巧巧性があ。ま 


[0 K ] をク U ックすれば、 WebCam アシスタントは起動し 
ます。 

その場合は、動画や静止画の撮影はでさませんび、取得済 
みの動画の編集や YouTube 擲高の機能はご使用になれま 
す。 


2. エレコム WebCam アシスタントが起動します。 



E し ECOm WebCam アシスタント 

Beyond Digital Life 

ファイル 篇窠 巧示ツールヘルプ 




Windows ®? Windows Vis ね®でご使用の場合、政下の 
メッセージび表示され、ディスプレイのエア□効果びオフ 
になりますび、エレコム WebCam アシスタントを終了す 
ると自動的に元の設定に戻ります。 


〇 


西面の E 色は Windows? ベーシックにを巧されました、 X 
実行中のプログラムは、 Windows の特まの規堯ままと互みをげあ 
0まだん • についてはここをクリックしてください， 


動画や静止画の編集、 Youtube 投稿などの詳しい使用方法につ 
いては、ヘルプファイルをご覧ください。 


5 . ダウン□ー ドが終わるとち 
の画面が表示されます。「ダ 
ウン□ー ドしたモジユー 
ルを実行します」のチエッ 
クボックスをオンにして、 
r OK ] をクリックし 
ます。 



反インストーラが起動します。 



Windows ® 7 、 Windows Vista ® の場合、「ユーヴーア 
カウント制御」画面び表示されたときは、[許可または[続行] 
をクリックします。 


ヘルプファイルをご覧になるにはメイン画面の回をクリックし 
ます。 


E し ECOm WebCam アシスタント 

Beyond Digital Life 

ファイル 拓ま ま示ツールヘルプ 


n X 


■巧 ■ 

I ビデォ撤 回 I ミ•脚 □ » 



こまつたとまは 


本製品が正常に認識をれない、動作しない 

吟本製品を USB ； V ブに接続している場合 、 USB ノ V ブを使用せずに電 
力供給び安定しているパソコン本体の USB ポートに接続して<ださ 
い。 

吟本製品を一度 US 目ポートから抜さ、接続しなおしてください。それ 
でも正しく認識されず、似下のようなメッセージび表示された場合 
は、一度パソコンをシャットダウンし、本製品の US 目コネクタを別 
の USB ポートに挿し変えてからパソコンを起動してください。 

Windows ® 7 、 Windows Vista ® の場合 


ム US 目巧 f イスが記識されまぜん X 

このコンピユータに接続されている USB 巧てイスの1 
つげ正しく機能していないため、 Windows によつ て-思 
赏されていません。 

愚を絕巧ずるにはこのゾツセージをクリツクしてくだ 
さい。 



Windows ® XP の場合 


USB デバイスが贾3されません 


因 


この]シピュー对こ巧情されている USB デバイスの1つげ正しく 
欄能していないことげ、 Windows じよって目5諭されていません。 
巧題を南決するじはこの如わ一つを州ッウしてください。 


A 敝货ド 




改善しない場合は、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォ 
メーシヨンセンターへご連絡ください。 


カメラの映像が表示されない、表示がおかしい 

今ご使用のチャットソフト等で Web カメラび正しく設定されていない 
可能性びあります。 

「各種チャットソフトでカメラと音声の設定をする」（表面） 

今エレコム WebCam アシスタントで映像の確認を行ってください。 
が「エレ〕ム WebCam アシスタントで動画を撮影して編集する」(裏面） 
正しく映る Web カメラは正常に動作しています。 

使用しているチャットソフト等のマニュアルやヴ 
ポート情報をご確認<ださい。 

正しく映 5 ない パソコンか Web カメラに問題びある可能性びあ 
ります。お買い上げの販売店またはエレコム総合 
インフオメーシヨンセンターへご連絡下さい。 


基本仕様 


Web カメラ本体 


カメラ部 


受像素子 

]/已インチ CMOS センサー 

有効画素数 

200 万画素 

最大解像度 

] 日 00 X ] 200 ピクセル 

フォーカスち式 

固定フォーカス 

最大 フレームレート 

30 fps (〜日 40 X 480 ピクセル） 

20 fps (800 X 600 ピクセル） 

8 fps (1280 X ] 024 ピクセル） 

4 fps (1600 X 1200 ピクセル） 

色数 

] 目 77 万色に 4 bit ) 


内蔵マイク 


マイク形式 

エレクトレツトコンデンサーち式 

指向 1' 生 

無指向性 

周波数帯域 

20〜] 6,000比 

周波入力感度数帯域 

- 38 ±4祀 

インピーダンス 

2.2 KD 


共通 


インターフェイス 

USB 2.0 専用 

外形寸法 

幅已日 .0 mm X 奥行已0.0 mm x 高さ41 .0 mm 
※ケーブル含まず 

ク U ップ最大開口寸法 

約4目 mm 

ヶーブル長 

約1.已 m 

対応 0 S 

Windows 7 (〜 SPl)、Vista ( SP 2 )、XP ( SP 3) 
MacOS X ] 0 .日〜] 0 .日.8、 10.7 ~ 10.7.2 
円 ayStationS (システムソフトウエア： Ver .4.11) 


八ードウエアの動作擇境 

本製品をお使いいただくには、下記の環境を満たす必要びあります。 


Windows 


CPU 

Intel P 飢甘 um 4 に. 4 GHz ) け上 

メインメモリ 

1 GB (上推奨 

HDD 

空さ容量200 MB な上推奨 

USB 2.0ポート 

已 V 、已 00 mA の電力び供給できること 

DirectX 

9.0 c け降 

Macintosh 

CPU 

1 PowerPC G 已降 /Intel Mac 対応 


本動作環境においても明るさ等の撮影環境や使用するソフトウエアに 
よっては、音声品質、動画処理等で十分な性能び得られない場合びあり 
ます。 


音声が巧手に伝わ6ない、録音されない 

吟ご使用のチャットソフト等でカメラび正しく設定されていない可能性 
びあります。 

「各種チャットソフトでカメラと音声の設定をする」（表面） 

改善しない場合はお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメー 
シヨンセンターへご連絡下さい。 



ユーザーヴポートについて 


製品に関するお PS い合わせ 


【よくあるご質問とその回答】 
www . elecom . co . jp/support 
こちらから r 製品 Q & A 」 をご覧ください。 

【お電話- FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】 
エレコム総合インフ オメーシヨ ンセンター 

TEL : 〇已 70-084-46 己 
FAX : 0己 70-0 己 0-0 12 

[受付時間] 

9:00〜19:00 
年中無休 


保証書について 

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。 

キ U 卜 U 線に沿って切り取り、本マニュアル下部の保証書貼り付け位置 
に貼って、マニュアルと一緒に保管してください。 


保証規定 


■保証内容 

1.弊社び定める保証期間(本製品ご購入 
曰か5起算されます。）内に、適切な使 
用環境で発生した本製品の故障に限 
り、無償で本製品を修理または交換い 
たします。 

■無償保証範囲 

2丄ソ下の場合には、な証対象外となりま 
す。 

(1) 保証書および故障した本製品をご 
提出いただけない場合。 

(2) 保証書に販売店な5びに購入年月 
曰の記載びない場合、またはご購 
入曰び確認でさる証明書（レシー 
卜-納品書など）をご提示いただ 
けない場合。 

(3) 保証書に偽造-改変などび認め5 
れた場合。 

(4) 弊社および醉社び指定する機関し U 
外の第=ちならびにお客様による 
改造、分解、修理により故障した 

(已）弊社び定める機器!;(外に接続、ま 
たは組み込んで使用し、故障また 
は破損した場合。 

(已）通萬一般家庭内で想定される使用 
環境の範囲を超える温度、湿度、 
振動等により故障した場合。 

(7) 本製品を購入いただいた後の輸送 
中に発生した衝撃、落下等により 
故障した場合。 

(日）地震、火災、落雷、風水害、その 
他の天変地異、公害、異萬電圧な 
どの外的要因により故障した場 

(日）その他、無償修理または交換び認め 
5れない事由び発見された場合。 

■修理 

3.修理のご依頼は、本な証書を本製品に 
添えて、お買い上げの販売店にお持ち 
いただ<か、弊社修理センターに送付 
してください。 


4.醉社修理センターへご送付いただく場 
合の送料はお客様のご負担となりま 
す。また、ご送付いただく際、適切な 
捆包の上、紛失防止のため受渡の確認 
でさる手段(宅配や簡易書留など）をご 
利用ください。尚、弊社は運送中の製 
品の破損、紛失については一切の責任 
を負いかねます。 

己.同機種での交換びでさない場合は、イ呆 
証対象製品と同等またはそれしソ上の性 
能を有する他の製品と交換させていた 
だく場合びあります。 

巨.有償、無償にかかわ5ず修理により交 
換された旧部品または旧製品等は返却 
いたしかねます。 

7. 記憶メディア-ストレージ製品におい 
て、修理センターにて製品交換を実施 
した際にはデータの保全は行わず、全 
て初期化いたします。記憶メディア- 
ス トレー ジ製品を修理に出す前には、 
お客様ご自身でデータのノ（ックアップ 
を取っていたださますよラお願い致し 
ます。 

■免責事項 

8. 本製品の故障について、弊社に故意ま 
たは重大な過失びある場合を除さ、弊 
社の債務不履行および不法行為等の損 
害賠償責任は、本製品購入代金を上限 
とさせていたださます。 

日.本製品の故障に起因する派生的、付随 
的、間接的および精巧的損害、逸失利 
益、な5びにデータ損害の補償等につ 
さましては、醉社は一切責任を負いか 
ねます。 

■有効範囲 

1□.この保証書は、日本国内においてのみ 
有効です。 

11.本な証書は再発行いたしませんので、 
大切にな管して < ださい。 


UVC Web カメラ 
UCAM - C 0 220 FB シ U _ ズ 
ユー ヴーズマニュアル 
発行エレコム株式会社 
2012年4月30曰第1版 

• 本マニュアルの著作権は、エレコム株式会社び保有しています。 

• 本マニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載するこ 
とを禁止させていたださます。 

•本マニュアルの内容に関するご意見、ご質問びございましたら、エ 
レコム総合インフ オメーシヨ ンセンターまでご連絡ください。 

• 本製品の仕様およびが観は、製品の改良のため予告なしに変更す 
る場合びあります。 

•本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につさまし 
ては、責任を負いかねますのでご了承<ださい。 


©2012 ELEC0M Co., Ltd. All Rights Reserved. 
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切り取つた保証書をこち 5 に糊やテー 
プ等で貼り付けて保管してください。 
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